Reg . No . രജി. നമ്പർ 
KL / TV ( N )/ 12 /2009-2011 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2011 


सत्यमेव जयते 


( 
s 
. 
കര 


GOVERNO 


രള സർക്ക 


കാർ 


TNMENT OF 


OF KERAS 


KERALA GAZETTE 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


14th June 2011 
2011 ജൂൺ 14 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No. 


Vol. LVI 
വാല്യം 56 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ് 


നമ്പർ 


24th Jyaishta 1933 
1933 ജ്യേഷ്ഠം 24 


Medical Education Department 


TENDER NOTICES 


- (1) 


( No . 49 /2011 -12 / MCTCR ) 


No . C5- 7212/ 2011 / MCTCR . 

| 16th May 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Medical 
Books for the Central Library, Medical College , Thrissur. 
| Approximate cost _ 1 60 ,00,000. 

The tender should be superscribed “ Tender 
No. 49 /2011 - 12 /MCTCR for the supply of Medical Books 
to Central Library ” and addressed to the Principal, 
Medical College , Thrissur. The last date fixed for the 
receipt of tender is at 1 p . m . on 5 - 7 -2011 and opening is 
at 3 p . m . on 5 -7 -2011. Sale of tenders will be closed on 
4 - 7- 2011 at 4 p . m . The cost of tender form is 8 9 ,360 and 
duplicate copy is * 4 ,680 . The tender form is not 
transferable . Only Money Order will be accepted towards 
cost of tender form till 21 -6 - 2011 . 50 should be sent 
additionally if needed by post. Further details can be had 
from the office of the undersigned . 


ഒരു മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസു 
കൾ അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഭ 9,360. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഭ 4,680. ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 4- 7 - 2011. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 21-6 - 2011, 4 
മണി. ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ ഭ 50 ചേർത്ത് 
മണി യോർഡർ 

അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


( 2 ) 


| [ No. 50/2011- 12 / MCTCR ) 


No. C6 - 7369/ 2011 / MCTCR . 


17th 


May 


2011 . 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയി 
ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ പു സ് ത ക ങ്ങ ൾ ( മെ ഡിക്കൽ) 
സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Sealed tenders are invited for the supply of Green Laser 
(1 No.) to Department of Ophthalmology of Medical College, 
Thrissur. 


Approximate Cost _ R 20, 00,000. 


അടങ്കൽ തുക ഭ 60,00,000 . 
ദർഘാസുകൾ 49 /2011- 12/ മെ. കോ . തൃ . എന്ന് രേഖപ്പെടു 
ത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, മുളം 
കുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന വിലാസത്തിൽ 5- 7 -2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 


EMD — 1 % of the quoted amount. 


The tender should be superscribed “ Tender 
No . 50 / 2011 - 12 /MCTCR for the supply of Green 
Laser — 1 No. for the Department of Ophthalmology ” and 
addressed to the Principal, Medical College , Thrissur. 
The last date fixed for the receipt of tender is at 
1 p . m . on 12 -7 - 2011 and opening is at 3 p . m . on 
12 - 7 - 2011. Sale of tenders will be closed at 4 p . m . on 
11- 7 -2011. The cost of tender form is X 3 ,120 and duplicate 
copy is X 1 , 560 . The tender form is not transferable . 
Only Money Order will be accepted towards cost of tender form 
till 4 p.m . on 2 -7 -2011. * 50 should be sent additionally if 
needed by post. Further details can be had from the office of the 
undersigned . 

- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓഫ്താൽമോളജി ഡിപ്പോർട്ടുമെന്റിലേക്ക്ആവശ്യമായ ഗ്രീൻ 

ലേസർ ഒരെണ്ണം സപ്ലെചെയ്യു ന്ന തി നായി തയ്യാറുള്ള 
വരിൽ നിന്നുംമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Stamp Paper worth * 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. The tenders will be opened on 
30 -6 -2011 , 11.30 a.m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives. Cost of duplicate tender 
form is 3 208 . 

Date upto which the rates are to be firm — 31- 3-2012 . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the required agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 
without any notice . Cheques, Drafts, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request, along with the remittance of 1 137 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical 
College, Kozhikode . 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College during the working hours . 


അടങ്കൽതുക ഭ 20, 00 , 000 . 


നിരതദ്രവ്യം ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നതുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ 50/ 2011-12/ മെ. കോ. തൃ . എന്ന് 
രേഖ പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട തും പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡി ക്ക ൽ 
കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, മുളംകുന്നത്തു കാവ്- 680 596 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 12- 7- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പായി അയ 
ച്ചു തരേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3 
മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഭ 3, 120. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഭ 1, 560 . ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനി 
ക്കുന്ന തീയതി 11 - 7 - 2011, 4 മണി. മണിയോർഡർ സ്വീക 
രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 2 - 7 - 2011, 4 മണി. 
ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ ഭ 50 ചേർത്ത്മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഓഫീസുമായി പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ 
എന്റെ റോ ളജി വിഭാ ഗ ത്തി ലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ മൾട്ടി 
പാര മോണിട്ടർ ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാ 
താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വ രുടെ അംഗീ കൃ ത 
ഡീലർ മാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന 
ത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക * 1,25,000. 


നിരതദ്രവ്യം ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 2416. 
പകർപ്പ് 208. 

തപാൽ വഴി - Y456. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി 23 - 6 - 2011. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 29 -6 - 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 6 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


GovernmentMedical College , 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 6 - 2011 
രാവിലെ 11.30 മണി. 


- (1) 


No. S4 /6783 /2011/ MCC. 

12th May 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Multi Para Monitor - 1 No. 
for Gastroenterology Department of Medical College , 
Kozhikode. Estimate Cost is X 1 , 25 ,000 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Kozhikode directly on payment 
of * 416 on or before 29 -6 - 2011 , 3. 30 p .m . or by 
Registered Post on or before 23-6 -2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 3 456 . Tenders should be superscribed as 
Tender No . S4/ 6783 / 11 / MCC and addressed to the 
Principal, Medical 

College, 
Kozhikode-673 008. Tenders should be submitted on or 
before 30 -6 - 2011 , 11 a .m . Belated tenders will not be 
accepted . Each tenders should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Government 


- ദർഘാസുകൾ എസ്.4/ 6783 / 2011 / എം . സി . സി. എന്ന മേലെ 
ഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി 

ക്കോ ട് - 673 008 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അ യ യ് ക്കേ ണ്ട 
താണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 
11. 30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

- തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട ദ ർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
വില യായി മണി യോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി 
ക്കുന്നതല്ല . 

? 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ 
ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം 1 % നിര ത ദ വ്യ ത്താ ടു കൂടി 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SPECIFICATION 


Multipara monitor with ECG , SPO ,, non invasive 
blood pressure, temp, hear rate, respiratory rate. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. Brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached . 

2. The firm should be arranged demo at his own cost 
if requested. 

The tenders are not satisfying all the conditions 
including Special Conditions are liable to be rejected with 
out further notice . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - X 416 . 
തപാൽ വഴി 7 456. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 1 208. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 29- 6- 2011, വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി- - 23 -6 - 2011. 


No, S5 /6697/2011/ MCC . 

17th May 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Mortuary Table — 1 No. for 
Forensic Medicine Department of Medical College , 
Kozhikode. Estimate Cost is 2 ,00 , 000 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Kozhikode directly on payment 
of 3 416 on or before 29 - 6 - 2011 , 3 . 30 p .im . or by 
Registered Post on or before 23-6 - 2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 456 . Tenders should be superscribed as 
Tender No . S5 / 6697/ 11 / MCC and addressed to the 
Principal , - 

Medical 

College , 
Kozhikode- 673 008 . Tenders should be submitted on or 
before 30 -6 - 2011, 11 a . m . Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth * 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. The tenders will be opened on 
30 -6 - 2011at 11 . 30 a . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives. Cost of 
duplicate tender form is 3 208 . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenderers without the required agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 
without any notice. Cheques, Drafts , Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request, along with the remittance of 1 137 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical 
College , Kozhikode . 

Further details can be had from the Office of the 
Principal , Medical College, Calicut during the working 
hours . 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 6 - 2011 , രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 6 - 2011, 
രാവിലെ 11.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ എസ്. 5/ 6697/ 2011/ എം . സി . സി . എന്ന മേലെ 
ഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡി 
ക്ക ൽ കോ ളേജ്, കോഴി ക്കോ ട് - 673 008 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതോ ആണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11. 30 - ന് ദർ ഘാ 
സുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. 

ഭ 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ 
ക യിലുള്ള സമ്മ ത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


+ 


SPECIFICATION 
- 1, Stainless steel 304 Surgical Grade Steel. 
| 2 . 2 .05 x 0.8 meter of adjustable height 
3. Height adjustable to 0.75 to 1 meter 

Table top 14 gauge stainless steel with stain finish 
5. One piece construction 
6 . Separate dissection space, completely welded to au 

topsy table grained mould and regrained to match 

surface of autopsy table 
7. Electroxyhylic lifting machine with water light switch 
8 . Electrical receptacle on table . 
9 . Hydro aspirate near sink basin with revulsion valve 

to clear aspirate of any foreign matter . 
10. Closet with vacume breaker controller by a single 

- lever, hot/splash/ cold . 
11. Sink tray. 
12. Removable perforated grid plate. 
13. Self cleaning washing sprinkler on sides. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് 
മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ മോർച്ചറി മേശ 
ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നും അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും മത്സ 
രാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു 
ന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 1 2 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


14. Basin sink for holding water 400x500x200mm 
15 . Central single support column with access doors . 
16 . 3 meter shower hose with hand sprinkler. 
17. Circumferential perforation for safe removal of all 

odour. 
18. Carrying Capacity 200 kg . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The Brochure issued by the manufacturer in orginal 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. The tenders are not satisfying at the conditioners 

are liable to be rejected without further notice. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ പൾസ് ഓക് സി മീറ്റർ 
(2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നും അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും 
മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തി ലു ള്ള ദ ർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 1 80,000 . 
നിരതദ്രവ്യം ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 2416. 
തപാൽ വഴി - 3456 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 7208. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 1-7 -2011, വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 6 - 2011, വൈകുന്നേരം 3 .30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 -7 - 2011, 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2 -7 - 2011, 
രാവിലെ 11. 30 മണി. 


- (3 ) 


No. S6/6857/2011 / MCC. 

| 17th May 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of 2 Nos . of Pulse Oxymeter 

for Paediatrics Department of Medical College , 
Kozhikode . Estimate Cost is X 80 , 000 . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 7 416 (8 Four hundred and sixteen only ) on or before 1 
7 - 2011, 3 .30 p . m . or by Registered Post on or before 23 - 6 
2011 producing Money Order taken in favour of Principal, 
Medical College, Kozhikode for 
? 456 ( 8 Four hundred and fifty six only ) . Cost of 
duplicate tender form is 3 208 . 

Tenders should be superscribed as Tender 
No. S6/6857/2011/ MCC and addressed to the Principal, 
Medical College , Kozhikode-673 008 . Tenders should be 
submitted on or before 2 - 7 - 2011 , 11 .a .m . Belated tenders 
will not be accepted . Each tenders should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened on 2 -7 -2011 , 11. 30 a.m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives . Date upto 
which the rates are to be firm 31 - 3 - 2012 . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not sat 
isfy the conditions are liable to be rejected without any 
notice . Cheques, Drafts, Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Stamp paper 
will be supplied to the firm outside Kerala , on request, 
along with the remittance of 3 137 (8 One hundred and 
thirty seven only ) by Money order taken in favour of Prin 

p 
- Medical College , Kozhikode. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Calicut during the working 
hours . 


- ദർഘാസുകൾ എ സ്. 6 / 6857 / 2010 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡി 
ക്കൽ കോളേജ്, കോഴി ക്കോ ട് - 673 008 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ 
സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കാണിച്ചി 
രി ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർ ഘാ സ്സു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ 
ക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ഉപകരണം നേരിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ? 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരത ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION 


1. Description of Function 
1.1 A Pulse oximeter is a medical device that 

indirectly measures the amount of oxygen in a 
patients blood (as opposed to measuring oxy 
gen saturation directly through a blood 
sample ) and changes in blood volume in the 

k 
producing a photopletheysmograph . 
- 2. Operational Requirements : 
| 2.1 Suitable for all types of patient range, Adult, 

| paediatric , infant and or neonate . 
3. Technical Specification : 
3 .1 Display- LCD , Backlight illuminated . 

Parameters and waveform displayed 
SPO2, pulse rate , system status 
plethysmogram , menus for user settings . 


3 .2 


3.6 


Aud 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not 
satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice . Cheques, Drafts, Postage Stamps etc. will not 
be accepted towards the cost of tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request, along with the remittance of ? 140 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode . 


Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Calicut during the working 
hours. ( 0495 -2350212 ) 


3.3 SPO2 range 0-100 %. 
3.4 Accuracy of SPO2 + -3 %. 
3.5 Pulse rate range should be 0.-240 bpm 

Audiovisual alarms-High / low SPO2 and pulse 
rate , sensor off , sensor failure , low 

battery . 
3.7 Alarm override facility . 
3.8 Cable length should minimum 1 meter. 
3.9 RS 232C interface for data communication . 
3. 10 Integrated printer . 
3. 11 Battery Back- up operating time 5 hours - 

internal & rechargeable. 
4. System Configuration Accessories, spares and 

consumables . 
4.1 System as specified . 

Reusable SPO2 Adult - SPO2 sensor with cable 
one per monitor, Paediatric and neonate SPO2 
sensors -two each per monitor. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The Brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 
- own cost if requested. 

The tenders are not satisfying all the conditions 
are liable to be rejected without further notice. 

( 4) 
No. H1/ 4000/2011/ MCC . 

| 11th May 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of LCD - Television 40 to 
P .G . Hostel Old Block ofMedical College , Kozhikode as per 
statement attached . 

Approximate Cost _ 1 57, 000 . 
Cost of Tender form : 

Original — 416 . 
- Duplicate 7 208. 

By post _ ? 456 . 
| Last date and time of sale of tender form (by post ) 
10 - 6- 2011, 3 . 30p. m .. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പി. ജി . ഹോസ്റ്റൽ, 
പഴയ ബ്ലോക്കിലേക്ക്എൽ. സി. ഡി . ടെലിവിഷൻ 40 വിത 
രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 3 57 ,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1 416. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 1 208. 
തപാൽ വഴി- 1 456. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 10 -6- 2011 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20- 6- 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 6- 2011, 
| 11. 30 മണി. 


- Last date and time of receipt of tender form - 20- 6- 2011, 
11 a . m . 


Date and time of opening of tender form - 20 - 6 - 2011, 
11 . 30 am. 

Tenders should be superscribed as Tender No. 
and addressed to the Principal , Medical College, 
Kozhikode. Each tenders should be submitted along with 
an agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth * 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the 
items tendered for. The tenders will be opened on the 
above date in the presence of the tenderer or their 
authorized representatives. 


- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ എന്ന മേലെഴുത്തോടു 
കൂടി നേരിട്ട് നൽകു കയോ പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴി ക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യ യ ക യോ ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നി 
ദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- X 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ 
ക യിലുള്ള സമ്മ ത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ കോ ഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ( 0495 2350212) 


അടങ്കൽ തുക 3 2, 00 ,000 . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ ? 416. 


No . S3 -6600 /11/ MCC. 

18th May 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of Patient Warming System – 
1 No. to Department of Paediatric Surgery of Medical 
College, Kozhikode . Demonstration of the item is to 
be done if necessary . 

Estimate Cost _ 7 2,00 ,000. 
Cost of tender form 

Original X 416. 
Duplicate 208 . 

By Post 7 456. 
Last date and time for sale of tender form by post 
25- 6 -2011 , 3 .30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
4-7-2011, 3.30 p. m. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 208. 

തപാൽവഴി- 3 456. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 25 - 6- 2011, 3. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 4- 7- 2011, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 7 - 2011, 11 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 5 - 7 - 2011, 
11. 30 മണി. 
- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 08 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കു കയോ 
ചെയ്യേണ്ട താ കു ന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

? 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടിദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ( 0495 2350212 ). 


- (6 ) 


Last date and time of receipt of tender form 
5 -7 -2011 , 11 a. m . 

Date and time of opening tender form - 5- 7 - 2011, 
11.30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31 -3- 2012 . 

Tenders should be superscribed with the Tender 
No. and Addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode. Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth * 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the 
items tendered for. The tender will be opened on the 
above date in the presence of the tenderer or their 
authorized representatives . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not 
satisfy the conditions are liable to be rejected without any 
notice . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request , along with the remittance of ? 140 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College during working hours 
( 0495- 2350212 ). 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശു 
ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് വാർമിങ്ങ് സിസ്റ്റും 
ഒരെണ്ണം വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ 
താക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്ര വെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ആ വ ശ്യമെങ്കിൽ സാ ധ ന 
സാമഗ്രിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതുമാണ്. 


No. S3- 6601/11 / MCC. 

| 18th May 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of Cystoscope to Department of Paediatric 
Surgery of Medical College, Kozhikode . Demonstration 
of the item is to be done if necessary. 

Estimate Cost Y 1 ,50,000 . 
Cost of tender form 

Original X 416. 
Duplicate 208 . 
By Post - X 456 . 


Last date and time for sale of tender form by post 
25- 6-2011, 3. 30 p. m . 

Last date and time of sale of tender form 
- 4- 7- 2011, 3 .30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
5- 7-2011, 11 a. m . 

Date and time of opening tender form - 5 - 7- 2011 , 
11 .30 a. m . 


Tenders should be superscribed with the Tender No. 
and Addressed to the Principal, Medical College, 
Kozhikode. Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth X 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the 
items tendered for. The tenders will be opened on the 
above date in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives . 


100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തി സ മ യ ങ്ങ ളിൽ ലഭ്യ മാ ണ് 
(Ph : 0495 2350212 ). 


DETAILS OF ITEMS 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not 
satisfy the conditions are liable to be rejected without any 
notice . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request, along with the remittance of 1 140 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College during working hours 
(0495 -2350212 ). 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശു 
ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സിസ്റ്റോസ്കോപ് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകത വിത ര ണ ക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 
നടത്തേണ്ടതുമാണ്. 

അടങ്കൽ തുക ? 1,50 ,000. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 416 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 208. 

തപാൽവഴി - 456. 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 25 -6 - 2011, 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 4 - 7 -2011, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 7 - 2011, 11 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 5 - 7 - 2011, 
11. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 08 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ട താ കു ന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീ 
കത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Requirements : No. 7.5 angled rigid Cystoscope — one 

No. 9 .5 angled rigid Cystoscope - one 
Telescope 30° suitable for 10 Fr (1x4 ) 

Cystoscope . 
Specifications 
Angled 9.5 Fr size paediatric rigid Cystoscope 
0° 13cm with 4 Fr instrument channel with separate right 
and left irrigation channels , 2 leur lock connectors. 
Angled 7 .5 Fr size paediatric rigid Cystoscope 
8° 13cm with 3.5 Fr instrument channel with separate right 
and left irrigation channels, 2 leur lock connectors . 
Telescope 30° 
Suitable for 10Fr Cystoscope ( 1x4) 238mm length and thin 
telescope complimentary two fiber optic cables should be 
provided . 
Justification : Neonates with posterior urethral valve need 
Cystoscopy, the smallest size avialable at present is No. 10 
Cystoscope which is not suitable for most of the monates. 
Hence we are in need of smaller sized rigid 
Cystoscope , which helps to avoid unnecessary urinary 
diversion in neonate with posterior urethral valve which is 
a very common problem here. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 
original should be attached . 

2. The firm should be arranged demonstration at his 
own cost if requested . 

3. The tenders which are not satisfying all the 
conditions are liable to be rejected without further notice. 


No . S5-6698/2011/ MCC . 

17th May 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorised 
distributors for the supply of Contamination Monitor 
Cum Survey meter for Nuclear Medicine Department of 
Medical College, Kozhikode. Estimate Cost is 
2 Lakh. 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 7 416 on or before 29 - 6- 2011 , 3. 30 p . m . 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുക 
ളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നി 
ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ ലഭിക്കേ ണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ഭ 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്ര ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
- പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- or by Registered Post on or before 23 - 6 - 2011, 
producing Money Order taken in favour of Principal, 

Medical College, Kozhikode for ? 456 . Tenders should be 
superscribed as Tender No . S5/ 6698/ 2011 / MCC and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode -673 008. Tenders should be submitted on or 
before 30 - 6 - 2011, 11 a . m . Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth * 100 and EMD at the rate of 1 % of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened on 30 -6 - 2011 , 11. 30 a. m . in the presence of 
such tenderers or their authorized representatives. Cost of 
duplicate form is * 208 . 

Rate should quoted in Indian Rupees only against 
payment . The tender without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice . Cheques , Drafts , Postage Stamps etc. will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request along with the remittance of 3 137 by Money 
Order taken in favour of Principal , Medical College , 
Kozhikode. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Calicut during the working 
hours . 


LIST OF ITEM 


Contamination monitor cum survey meter - 1 No . 
Specification 

Has to offer High Sensitivity surface contamination 
and area monitoring . 

Detector - G. M . Type . 

Should be able to change to area monitor by 
inserting appropriate attenuation disk and also dose unit 
read out. 

Range - 0 - 42000 CPS (0 .720 m R /h ) 
LCD Display panel 
Set up Thresholds 
Portable 
Light weight, One hand push button operation 
Stand base holder 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at 

his own cost if requested . 
The tenders are not satisfying all the conditions 
are liable to be rejected with out further notice. 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂക്ലിയർ 
മെഡിസിൻ വിഭാഗ ത്തിലേക്കാവശ്യമായ കണ്ടാമിനേഷൻ 
മോണിറ്റർ കം സർവ്വ മീറ്റർ (ഒരെണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നും അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ചതും മൽസ രാധിഷ്ഠിതമായതുമായ 
ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 1 2 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 416 . 
തപാൽ വഴി 7 456. 

പകർപ്പ് ? 208 . 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി 23 - 6 - 2011. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാ ന 
തീയതിയും സമയവും 29 -6 -2011, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 -6 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 6 - 2011, 
രാവിലെ 11.30 മണി. 


- ദർഘാ സു കൾ എസ്5 / 6698 / 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെ ഡി ക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതോ ആണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 


